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ROSA INDICA VULGARIS. 

R. germinibus ovatis pedunculisque glanduloso - hispidis; caule 
petiohsque ciculecitis; floribus subpaniculatis. Semperflorens. (N.) 

R. ( Semperflorens ), caule aculeato foliis subternis peduncu- 
lisque subunifloris, aculeatis, hispidis, caljcis fóliolis subintegris. 
Curtís, mag. 284. 

R. Índica. Andrews, Roses. 

R. Semperflorens. Nouv. Duham. 7, p. 24, var. 2. 

LE ROSIER DES INDES, 

C O M M U N. 

(J /r ulg- le Rosier du Benga/e.) 

DESCRIPTION. 

On distingue cette variété á ses tiges vertes et lisses, qui 
partent de la base, et selévent á quatre 011 six pieds. Elles sont 
armées daiguillons íorts, recourbés et rougeátres. Les feuilles 
de trois ou cinq folióles vertes, bisantes, glabres, simple- 
ment dentees, sont portees par des petioles ciliés et muñís 
de petits aiguillons crochus. Les íleurs semi-doubles, dun 
rose tendre, naissent quelquefois solitaires, inais plus souvent 
plusieurs ensemble á lextrémité des rameaux, et forment, 
par leur reunión, une espéce de panicule. Les tubes ovales 
du cálice, á divisions presque toujours munies de quelques 
pinnules, sont légérement hispides, ainsi que les pédoncules 
qui les supportent. 











































